
SCHEMA DtLLC COMMVTAZtONI 



TOMO GRAVE 


LEG 

Hth 

Cond ceramico 

Hh 

•• a carta 


ctcttrelitico 

-1h 

■ ■ mica o polistir. 


E N D A 


Resist. totter - 20 

■■ -«% | 


sc non dreersamente indicate 


MINERVA mod. 616/2 Berna -616/2 F Zurigo 






























